取扱説明書 保証書付(裏表紙) 


クリーナー家庭用 


品番 SC - X 12 M 



このたびは、ク U —ナーをお買い上げいたださ、 
ありびとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しくお 
使いください。 

とくに r 安を上のごを 意 J はおずお読みください。 
この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。 
お読みになったあとは、いつでち取り出せるとこ 


この商品を使用でさるのは日本国内のみで、国外では使用で 
さません。 

This appliance is designed Tor domestic use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 


ろに大切に保管してくださし、。 
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ま全上のご注意 


• ご使用の前に、この r まを上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

* ここに示したま意事項は、製品をままに正しくお使いいただき、あなたや化の人々へのを害や損害をモ然に防止ずる 
ためのものでず。またを意事勘ホ、を害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをずると生 
じることが想定される内容を、「警告」 r を意」に区分していまず。いずれち安をに関する重要な事項でずので、必ず 
守ってください。 


A :パー 取扱いを誤った場合、使用者 
/|\ が死 t または重傷を負うこと 
'■ 、= * が想定される危害の程度 

A 取扱いを誤った場合、使用ち 

/|\ :± び軽傷を負ラことび想定され 

/! \ クエ るか、または物的損害の発生 
• — * が想定されるを害•損害の程度 

■ お巧りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明してし巧ず。 

: & 記号はしてはいけない r 禁山内容 

W ；(左図は分解禁止） 

\参 記号はおず実行する r 強制」内容 
^ :(左図は電源プラグを巧く） 

• お読みになった樹ホ、お使いになるちがいつでら見日れるところに化ずな管してください。 

A 警告 

改造はしない 

QJ 修理巧術ち W かの人は、分解した0 
分解禁止 修理をしない 

^乂災’感電’けがの原因 
修理はお買い上げの販売店またはお近くの 
「お客さまご相談窓□」 （1 6ぺージ）にご相 
談ください。 

^ お手入れの際は、化ず 覃 
コンセントか S 巧く 广_ 

電源乃グ —® 胃’ 

No* 

i 源プラグを 

% 

/C\ 引义性のもの•义の気のおるものを 

1V 巧わせない 

禁止（灯油'ガソ U ン'ベンジン' シンナー' トナー'夕 
ノロの吸い殻’線香など） 

-* ■爆発'乂巧の原因 

定格 15 A な上•交流10 0 V のコン 
V セントを勘ちでほう 

強制 —乂巧'感電の原因 

電源プラグは、巧および巧の取り付 
け面にほこりが付着している場合は 

コードを傷つけない 

(加工する' 無理に曲げる' 弓1っ張る' ねじる' た 
ばねる•重いちのを載せる' 挟み込む'ターボブ 
ラシに巻さ込むことをしない） 

■火災 • 感電の原因 

電源プラグはコンセントの巧までし 
つか〇是し込む /う,, A 

一感電'ショート'発火の原因 

コードや電源プラグび傷んだり、コン 
セントの差し込みびゆるいとまはほ 
用しない 

^感電'ショート•発义の原因 

めれた手で電源プラグの巧を差しを 
しなし、 

-•■感電'けびの原因 

臭ち•巧障時は直ちにほ用を中止する 

発煙 • 発火 • 感電のおそれあ0 
•手元スイッチの「強」「中」「弱」を押してを時々 
運転しないとさがある 

•電源プラグやコードを動かすと、通電したりしな 
かったりする 

• 運転中時々止まる、または異常な音がする 
.本体が変形したり、異常に熱い 
•こげ<さいにおいがする 

すぐに手元スイッチの r 切」を巧し、電源プラグを 
おいて、販売店へ点検•修理を依頼してください。 

ノ 

夕ーボブラシの回面部分に触れない 

でり 一けびの原因 

接軸禁止 

水洗いや風呂場での使用はお巧にし 

水場での（水洗いでさる部品を除ぐ） 

使用禁止一感電の原因 

、 
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A 注意 

引义性のものの近くで使用しない 

V V ^ 発•义災の驅 

使用時なかは、電源プラグをコンセ 

をントか5巧く 

電^ラグ ^けびををけど、絶縁劣化にぶる感電'ミ扇*火 
を抜ぐ 災の原因 

义気に巧ヴけない 

^本体の変おによるショート ' 発火の原因 

本化の接点にピンなどの金属類を入 
れなし、 

-•■感電の原因 

W 

電源プラグを巧<とまは、コードを持 
たずに電お、プラグを持ご 

強制 一感電やショートによる発火の原因 

が気□はふさびない 

- 义がの原因 

の込□をふさいで長時間運拓しない 

-►過熱による本体の変形' 発火の原因 

V 

コードを巻宝取ると宝は、電源プラグ 
を持つ 

^電源プラグびあたってけびをずる原因 

ノ 


使用上のお願い 


このクリーナーは家庭巧でず。業務用や掃瞭む外の目的には使用しないでください。 


—気に夕量のコ5をのねはない 


巧のちのは晒わせない 

-水などの液体や湿ったゴ5 
-ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの 
-多量の粉、砂、ル石など目づまりするもの 
-ポ1」袋やストッキングなどの大さなゴミ 

► 故障や吸込力低下の原因 

ホースの扱いはていねいに 

-ホースを持って本体を持ち上げない 
-ホースを踏みつけない 

^ホースの破れや、断線による故障の原因 
ホース内には通電用の配線をしています。 

夕ーボブラシの扱いは正しく 

-壁や家具に強<当てない 
-床に強く押し付けたり、落とさない 

^傷つさや故障の原因 

-ターボブラシを同じ場所で回し続けない 

^じゅラたんやたたみを傷める原因 

-車輪びすり減った状態で使い続けない 

^床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店 
にご相談ください。 

巧のよラなが態でほい続けない 

-ク1」一ニングサインび点な'点滅している 
-ダストカップにゴ5びたまりすざている 

►■モーターの過熱防止のため保護装置びはたらさます。 


' ホース、パイプ、ターボブラシにゴミびつまっている （14 ページ) 


' 本体び転倒している 


► 床面の傷つをや故障の原因 























各部のなまえと組み立てかた 


ターボ ブラシ 



付属品 


伸縮パイプ 



ホース 



すを間用吸込 □ 


ダストカップ 




(ダストカップに装着） 

お手入れブラシ ティッシュペーパー 




そのままブラシ 

(日ぺージ） 

ずさ間用吸込 □ 

(6 ぺージ） 


長さ調節ボタン 


巧しなびら伸縮パイプの長さを調節してください。 
調節時は r カチッ」音を確認してください。 



ターボ ブラシ 


CSMS) 

狭したころをお掃除するときは、 
ノてイプホルダーび家具などに当 
た5ないよラを意してください。 
(キズ付さの原因） 
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キで乂 イツ チ 

(已ページ） 


ホース 


お掃除しなが 5、 

かんたん省エネ 


まずお部屋を片付ける 

先にお部屋を片付けておけば、 
掃除機をかける時間び短縮で 
さ、電気代の節約になります。 



US 搭てはお掃除ごとに 

お掃除ごとにゴ5捨てとティッシュペーバーの交 
換 (8 ぺージ)をしましょう。 

フィルター類への巧れの付着を巧え、吸込力び 
持続。効率的にお掃除でさます。 


夕ーボブラシはいつち清潔に 

回転ブラシにゴ5び卷さ付いたら、早めにお手入 
れ （1 1ページ)をしましよ5。いつち清潔にしてお 
けば、ゴ5びよ < 取れ、効率的にお掃除で去ます。 



コード巻き取りボタン 

(1 2ぺ 


八ンドル 


ホース 接続部 

本体のピン巧4か巧 
に巧し、 ホースの金 
属ピンは2本しかあ 
りませんび、異常で 
はありません。 





電源プラグ 

コード 

黄印を目安に引き出し、 
ホ印上は引き出さな 
いで < ださい。 

コード引さ出し□より 
排気風び出ますび、巧 
障ではありません。 


カチッ 


前八ンドル」 

本体を立てるとさに 
便利です。 


クリーニングサイン 

(7. 9ぺージ） 


ふた 

しっか0閉めて < ださい。 

(開けたまま使用ずると故障の原因） 


※ホース/伸縮パイプ/ターボブラシをはずずとさは、 
ボタンを押しなびら巧いてください。 


ふた 


ダストカップ- 

(7. 日ページ） 


お手入れ 
ブラシ 

(7. 日ページ） 
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お掃除ずる 


且© @感を押して運おをおめる 









付属ブラシの使いかた 


ずを間用吸込 □ 


ホース/伸縮パイプに取り付けまず。 




■纸 itaa 

•運围中および運転後、本体'コード'電源プラグ' 
排気び熱くなりますび、異常ではありません。 

• じゅラたんの種類、壁の形状、床の種類によって 
は回転ブラシび回らない場合びありまず。 

•新しいじゅラたんは遊びちびをく取れますび、ご 
使用にともない徐々に少なくなります。 


お掃除のアドバイス 


床 

板の目にそって軽くすべ5せる。 


たたみ 

たたみの目にそってゆつ < りと動かす。 


じゅラたん 

①一定ち向に往復 
@直角ち向に往復 
⑤残ったすみの順でお掃除 


•新しいじゅラたんは遊び毛び多く取れま 
すが、ご使用にとちない徐々にかなくな 
ります。 



* 吸込音が気になるときは、「弱」にしてください。 



そのままブラシ 


伸縮パイプをはずし、そのままブラシを起こ 
します。 





、已— 

































ゴ三を捨てる 

ゴミ捨ての前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。 


♦ゴミ捨ての目安をクリーニングヴイン点灯でお知6せ※ 

※吸込力「強」 r 中」で運転中のみ 




ゴミ捨て、ティッシュぺーパーの交換 



ゴ-の種類によって点打の時期が異なる場合がありまず。 

■目ゴまりしやすい砂ゴミや±ボコ1」びをいとさ'' ''ゴミびかなくてち点なすることびあります。 

•ペットの毛や綿ゴミびをいとき'' ''ゴミびいっぱいでも点打しないことびあります。吸込力び弱いと感じた5、 

ゴミ捨て、ティッシュペーノ く一の交換をしてください。 


それでち点なするとまは 


ダストカップ/フイルターのお手入れ （9’ 1〇ぺージ） 



お願し、 〜長くお使いいただくために一 

■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュぺーパーの交換をしましよラ。 
■点巧が態でほい続けないでください。 

点‘灯状態での運転はモーターに負担がかかります。 

点‘灯後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。 


U ダストカップを取り出す 


■a 励〇 

取り出し時、曇部 
を巧さないでくだ 
さい。ダストカップ 
び開いてゴ5びこ 
ぼれることびあ0 
ます。 



■ a 曲畑 

集じん□を下に向けないでください。 
ゴミびこぼれることびあります。 



- 7 - 






















































































ダストカップにティッシュペーパーを取り付けましよラ。 


お掃除ごとの \ 

•吸込力を持続 

\ 

f フィルター類への•汚れの付着を抑え、、 

•アイツシユぺーパー交換 一-一—、^ 、 

、お手入れの回数び減ります。 ) 

•チリ落としレバー操作 / 

•ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを 

_ / 

1抑えることがでをます。 1 



•ティッシュぺーパーは市販の2枚1組のものを使います。 

♦めれた ティッシュ ぺーパーは使えません。 

♦ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが 
通常より早く点灯したり、本体や排気が熱くなる場合がありますが 
異常ではありません。 


ゴ S を捨ててちクリーこングヴインが 
点むする-吸込力が弱い-運転音が大 
をい等の症状が改善しない場合は、夕‘ 
ストカツプのお手入れ （9 ページ）をし 
て < ださい。 


捨てる 


上下に振って、プリーツフィル 
ターとメッシュ枠の間のゴミを 
落とす 

♦プ I 」ーツフィルターに無理な 
力を加えないでください。 
(変形の原因） 


ダストカップのまわりのゴ S は、 
お手入れブラシで落とす 


[h メッシュ砕の上に 

ティッシュぺーパーをのせ、 
ゆつ <0ふたを閉める 


ゆつ <0 




ティッシュぺーパーを取り付け 
ずに使用ずる場合は ••• 

吸込力を持続するため、月1回 
目をに、ダストカップのお手入れ 
(9 ぺージ)をしてください。 
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お手入れをずる 


お手入れの前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。 

ベンジン•シンナーアルカ U 性洗剤‘漂白剤などは使用しないでください。（変色变が割れの原励 


水洗い 
7—クに 
ごいて 


た 

6 

水洗い巧 


水巧いでをます 

水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いゃ目づまりの原因) 
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変おの原因） 


閑 

tK 洗いでをません 

'水洗いす可 




※プ I 」ーツフィルターび破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買いホめください。 （1 7ページ) 
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そのままブラシ 


ホースか6はずして、 
水洗いずる 





水洗い巧 


はずしかた 


そのままブラシを起こし、片側を矢印のち向にひろげてはずす 



取り付けかた 


①ブラシ取り付け部にブラシの 
みぞの片側をはめ込む 


③をう一ちを押し込むように 
して、みぞにはめ込む 


ブラシの 
向さに汪忌 


ブラシのみぞ 



) 'ラシ 
取り付け部 



' 本体•伸縮パイプ•ホース ' 

柔6かい巧で水ぶをし、最をにか6ぶをする 



•よく絞ってください。 ソ)\ 



•巧れびひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で J Y ] 



水ぶさしてください。 L ノク^ 

水洗い不可, 




J 


E — 夕一前フィルター 


n 本化か6フィルター居く水洗いし、區干しで 
を取り出す U 約1曰巧燥をせる 


□ 


ちとの位置に 
取り付ける 



※モーター前フィルターび破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買いホめください。 （ 17ページ) 
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お手入れをずる(つづき) 


ターボブラシ 


n 


カバーを取りはずす 


①驅 


®gsi 



ゴミを取り除く 



回転ブラシに巻さ付 
いたゴ5は、はさみや 
ピンセットで取り除く 


認養度富畫 P 片日富3ミ[•ま、ッシャびはずれる 

軸又をはずして取り H ちく''''!場合びあります。 

取り付け時までなく 
さないで < ださい。 

か 口 

ワッシャ軸受 




引っぱる〕 


ラジオペンチなど 


0 よく水を切り、巧った水を 
ふを取る 



H 


カバーを取り付ける 


③押さえる 
③つまみ 4- 

を押す 


CIS 甲さえる 

③つまみ 
ぶ巧す 



g 回面ブラシをおか6巧し上げて 


取りはずす 



□ 夕ーボブラシ本体、カバー、 
回おブラシを 7 k 洗いする 


* 

水ない巧 


毛のかたい 
ブラシで洗 
ねない 


空気取り入れ □ 
ちお掃除する 



空気取り入れ □ 

Q 回面ブラシを取り付ける 


軸受 
みぞ 



軸受をみぞに入れる 



>が卸" 

車輪び磨耗してくると、床を傷つける 
I ^1おそれびあります。 

使用を中止し、サンヨー商品販売店 


® 厂っ i 


車輪 


にご相談くださし、。 













































































収納ずる 

ご使用後、安全のため電源プラグを抜いてください。 

n コード巻を取りボタンを押して、コード H 伸縮パイプを縮める 
をきき取る U 



H 本巧を立て、是し込み巧に 
パイプホルダーを差し込む 



Q ホースを伸縮パイプに巻を付ける 




収納が態で持ち運ば 
ない（ホースや伸縮バ 
イプびはずれて危険） 
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故障かな？と思った 5 

なの点検をしていただを、それでちなお異常びあるとさは事故防止のため使用を中止し、電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですか S おやめください。 
修理を依頼されるとさは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体.ホース.伸縮パイプ 
-ターボブラシ）をご持参ください。 


こんなとさは 
運転しない 


運転が自動的に止まる 


の込力が弱い 


運転音が大をい 


運転中にボコボコと 
音がずる 


クリーニングサインび 
点灯したまま消えない 


コ’額が少ないのに 
ク U — ニン グサインが 
点なずる 


ゴ S がいつぱいでち 
クリーニングサインが 
点灯しない 


回転ブラシが回日ない 


ダストカップび開かない 


ダストカップが本体に 
装着できない 


コードび全部巻き取れない 


► 


f ここを調べてください 

ページ 3 


•本体にホースが確実に差し込まれていまずか？ 

•電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ 
^ちラー度差しなおしてち運乾しないとさは、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

\ 

4 

己 

J 


参ダストカツプがゴ S でいっぱいではありませんか？ 

♦ホース、パイプ、夕ーボブラシにゴ S びつまっていませんか？ 

参ク U —ニングサインが点滅していませんか？ 

ーモーターの過熱を防ぐため、保護装置がはた!5くことびあります。 
「保護装置について」の説明に従い、処置をしてください。 

1 

11.14 

14 


参ク U - ニングヴインび点灯していませんか？ 

^ゴ~を捨て、お手入れをします。 

7 .目 


•ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっていませんか？ 
•メッシュ-フイルターにゴ2が付いていませんか？ 
^お手入れをします。 

♦本体のふたが開いていませんか？ 

11.14, 

9.10 


♦ダストカップがゴ'でいっぱいではありませんか？ 

•メッシュ-フイルターにゴミが付いていませんか？ 

♦ホース、パイプ、夕ーボブラシにゴ'がつまっていたり、先をふさ 
いでいませんか？ 

^上記箇所のお手入れ-処置をしてをク U —ニングサインの点なが 
消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

、 

7 

日. 10 

11.14 


参目づまりしやずい砂ゴ'や±ボコ1」がをいとさは、ゴ'が少なくて 
も点なすることびありますが、異常ではありません。 

ゴミを捨ててください。 

7 

J 


参ぺットの毛や綿ゴ S がをいとさは、ゴミがいっぱいでも点なしない 
ことがありますび、異常ではありません。 

吸込力が弱いと感じた5ゴミを捨ててください。 

'v 

7 


参ターボブラシにゴ S がつまっていませんか？ 

参手元スイッチが「弱」になっていませんか。 

一「強」にします。 

11、 
5 


参ダストカツプの#部を巧していますか？直接手では開けられません。 

7 

J 


参プ U —ツフイルターが確実に取り付けられていまずか？ 

N 

9 

ソ 


•コードび片よったり、よじれて巻かれていませんか？ 

^コードを]〜 2 m ほど引さ出して、ちラー度巻さ取ります。 

\ 

ノ 
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コードが引さ出せない 


参コードがからんでいませんか？ 



f 

一無理に引さ出さず、コード巻き取りボタンを巧しなが sr きき取り」 


k _ d 


「引き出し」を繰り返し行ないます。 

ノ 


異臭びずる 


参メッシュ- フイルターにゴミが付いていませんか？ 9-10 


参ダストカップびゴ S でいっぱいではありませんか？ 7-9 

^ゴミを捨て、お手入れをします。 


保護装置について n ミ 

下記の原因によって保護装置びはたらを、次のいずれかの状態になります。 

■モーターの過熱を防ぐためク U - ニングサインび点滅し、 

阪込力が低下 （吸込力の調節はでをません）一この状態で運転を続けると運転び自動的に停止 

■モーターの過熱防止の保護装置がはた5き、運面が自動のに停止 

•ダストカッフに 3' S びたまりすぎている 
•ホース、パイフ、ターボブラシにゴ S びつまっている 

① 「切」を巧し、 電源 プラグを巧く 
⑨ ダストカップのゴミを捨て、お手入れずる（7’9ぺージ） 

ホース、パイプにつまったコ'ミを取り除く — == Z ： 

夕ーボブラシにつまったコ'ミを取り除く 
③ 電源 プラグを差し5^み、再度運転ずる 


上記の処置をしてち運転しないとさは、電源プラグを抜を、約]已〜已□分（モーターの温度や室温により異な 
りまず）待ってか5使用してください。 


Gn -スゃパィプにっまったゴミは - • • 

^ほラをなどの長ぃ棒で取り除く 
(先びとびった棒は使用しない） 
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よくあるお問い合わせ 


お問い合わせ内容 


&紙パックは使える？ 


ご回答 


ぺージ1 


•使えません。 


9ティッシュぺーパーは 
何のために取り付ける 
の？ 


广 

•フィルター類へのゴミの付着を抑えるためです。 

、 

8 

お掃除ごとのティッシュペーパー交換により、お手入れの回数が 


減ります。 


また、ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりも抑えることびできます。 

J 


@ティッシュぺーパーは 
どんなちのを使えばい 
し、の？ 


♦市販の2枚1組のものを使います。 8 

めれたテイッシュぺーパーは使えません。 


^ダストカップは洗える？ 


f 

•丸洗いはできません。 

\ 

9 

分解すれば、プ U - ツフィルタ ー L ソかの部分（メッシュ、カップ 


フィルター等）は水洗いできます。 


プ U - ツフィルターは水洗いでさません。 

V 

ノ 
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お客さまご相談窓 □ 

■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせください。 

家電商品についてのを般的なご相談く E 巧電機株式を社お客さまセンター> 

受付時間： （365 曰）9:00〜18:30 

[ 総合ホ目談窓 □ [050-311 巨-3434 

※上記ま号をご利用できない場合は 大阪 (06)-6994-9 己70 へおかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

=洋電機株式会社お客さまセンター 〒日7日-8677大阪府守□市京阪本通2-已-已 

FAX :大阪 (06) -巨 994-9 巳] 0 


家電商品の修埋ヴービスについてのご相談 < 兰洋電機ヴービス巧式を社> 

受付時間 

月曜日〜金曜日日:00〜1狂30 (7 月〜8月)8:45〜19:30 


±曜•日曜•祝日•当社休日9:00〜17:30 





東京コールセンター 

北海道地区 

〇已 0-31 16-2333 




(日日日-がご利用で去ない場含は、 

東北地区 

0己 0-31 16-2444 




東京日3-巳3日 2-34 日1へおかけください） 

関東-甲信越地区 

0己 0-31 16-2222 





近畿地区 

050-31 16-2 已已曰 






北陸 

己已 0-31 16-2 已己已 



修理相談窓 □ 

大阪コールセンター 
の日日-びご利巧できない場合は、 

大阪日日-42已日 -84 日日へおかけくださしリ 

中部-北陸地区 

中部 

0己 0-31 16-2666 
沼津地区は、 

白己 0-31 16-2222 




中国-四国地区 

中国 

050-31 1巨-2777 





四国 

050-31 16-2 己己已 





九州地区 

0己 0-31 16-2888 



沖縄地区 

日目 8-944 -已018 



く※)沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日9:0日〜] 7:30 
(日曜、祝曰及び当社休曰を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談 <ミ洋電機ヴービス巧式を社> 

受付時間：月曜日〜±曜日9: 00-17： 30旧曙、;兄日、当社休日を除く)※-部、±曜日も休日のヴ-ビス拠点びあります。 

家電商品の持込み修理および部品のごミ主文については、各地区のサービス拠点で承っております。 

最寄の拠点は弊社ホームぺージ httpy/jp.sanyo.com もしくは上記〕ールセンターでご確認ください。 

■上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありまずのでご了承ください。 


お客さまご 相談な □におけるお客さまの個人 情 巧のお取巧いについて I 


お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判献される場をを除さ第兰者への開示は巧いま 
せん。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた攝をには、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対 
応するために、通話内容を録音させていただくことげあります。 

<利用目的> 

•お客さまご相談窓口でお夏けした個人情賴ま、商品-サービスに関わるご相談-お問い含せおよび修理の対応のみを目的と 
して用いまず。なお、この目的のために兰洋電機株式妾社および関係芸社で上記個人情報を利用することびありまず。 

<業務委託の場合> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託する場含、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理- 

をと督ホし'^ ナしずつ^ 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ h 門 p :// jp . sanyo . c 日 m をご覧ください。 

110610 U 
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別売品 

おおくのサンヨー商品販売店でお買いまめください。（価格は2010年10月現在のものです。） 


■ ふとん □ ーラー 

■ ブラシ f づ3段□ング 

■丸ブラシ 

(アトピットターボ） 

ずさ間用吸込 □ 


SCS - ATP 20 

SCS - LB 3 

部品コード目16 140 0802 

メーカーを望ル売価格10,2日0円 

メーカー希望小売価格1,2日0円 

メーカーを望ル売価格73巳円 

け服日,800円） 

嫩巧1,200円） 

(税巧700円） 

ふとんの 

高い巧や狭い巧の 

^ /傷つさやすいものの 

お}§除に 

お掃除に 

〇 ぉ纖に 

■ プリーツフィルター 

■ モーター前フィルター 


部品コード616162日842 

部品コード616162 0835 


メーカー希望ル売価格1,470円 

メーカー希望ル売価格420円 


(税抜1,400円） 

瞧400円） 



仕様 


■取扱説明書•保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 
■包装箱に表示している品番の後の記号び色記号です。 


電源 

AC 100 V 已 0-60 HZ 共用 

消費電力※ 

、 

1000 W 〜約200 W 

吸込仕事率※ 

已 00 W 〜約日 OW (ティッシュぺーパー装着時、約 10 W 低下します。） 

運串云音※ 

己 7 dB ~ 約已已 dB 

コードの長さ 

己 m 

集じん容積 

0.6 L 

本体寸法 

(長さ）2日已 X (幅）242 X (高さ） 222 mm 

質量 

4.8 kg (ホース、伸縮パイプ、夕ーボブラシ含む） 

付属品 

夕ーボブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本（そのままブラシ付き）、 

すさ間用吸込 □ 1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個（ダストカップ装着）、 
ティッシユぺーパー1枚（ダストカップ装着） 


■運転を停止してち、電源プラグび差し込まれていると約] W 電力を消費します。 
※吸込仕事率および運転音の測定は J 旧 C 9] 0到こよる。 
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保証と アフターサービス 

/-\ ( -\ 广 


/- N 

巧証書 

お修用性能部品の 
巧有期巧 

ご不明な点や 
修巧に関するご相談は 

•保証書は、この取扱説明書の 
裏表紙についております。販 
売店にて所定事項を記入しま 
すので、記載内容をご確認い 
たださ大切に保管してくださ 
い。 

-保証期間- 

お買い上げ曰か 51 年間です。 

•ク U —ナーの補修用性能部品 
の保有期間は、製造巧切り後 
已年です。 

•性能部品とは、その商品の機 
能を維持するために必要な部 

9 〇 

• 修理に関するご相談ならびに 
ご不明な点は、お買い上げの 
販売店へお問い合わせくださ 
し、。また、ご転居やご贈答品 
などでお困りの場合は、ちよ 
りの当社「お客さまご相談窓 
□」 （1 日ページ）にお問い合 
わせください。 


修埋を依頼されるとをは 


故障かな？と思ったら （13 ページ）に従って調べていたださ、なお異常のあるとさは、ご使用を 
中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 


保証期間中は 


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店び修理させていただを 
ます。 


保証期間び過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料で修理させていたださます。 


お客さまメモ 

お買い上げ曰 

年月日 

お買い上げ販売店名 

TEL () - 



=ま電機巧な含な 

兰を電機コンシュ-マエレクト□ニクス株なミ巧 
家電弯ち 。 B 

干目7日-2332兵庫県加西市鎮岩ぉ1日4番地の4 
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